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Ondermandaatbesluit MSSA ingetrokken 


Op 1 januari 2016 zijn Musis Sacrum en Stadsschouwburg verzelfstandigd en werken zij niet meer onder 
de verantwoordelijkheid van de clustermanager Stadsbedrijven van de gemeente Arnhem. Voortbestaan 
van het ondermandaatbesluit MSSA, waarbij bevoegdheden vanuit de gemeente door de clustermanager 
bij deze instellingen is belegd, is niet langer nodig. De clustermanager heeft het besluit daarom op 16 
juni 2016 ingetrokken. 
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